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ODM 7: garantir a sustentabilidade ambiental
O ODM 7 foi o sétimo dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU: garantir a sustentabilidade ambiental entre 1990 e 2015. Juntou num só objetivo água, saneamento, florestas, biodiversidade e favelas. A meta da água foi cumprida antes do prazo, a do saneamento não, a da biodiversidade para 2010 também não, e as emissões de gás carbônico subiram mais de 50% (ONU, Relatório dos ODM 2015, PDF.pdf)). O debate é se o meio ambiente teve um objetivo de verdade ou só um lugar simbólico. Em 2015, o tema foi dividido em objetivos próprios, como o ODS 6, o ODS 13 e o ODS 15.
Ficha
	Nome oficial	Objetivo 7: garantir a sustentabilidade ambiental
	Período	1990 a 2015 (aprovado em 2000)
	Metas	7.A recursos ambientais; 7.B biodiversidade (até 2010); 7.C água e saneamento; 7.D favelas (até 2020)
	Cumpridas	água potável (fonte melhorada) e melhora para moradores de favelas
	Não cumpridas	saneamento e biodiversidade
	Sucessores	ODS 6 (água), ODS 13 (clima) e ODS 15 (vida terrestre), entre outros

Fontes: ONU, ODM 7 e ONU, Relatório dos ODM 2015, PDF.pdf).
As quatro metas e o que aconteceu
Pela página da ONU e pelo relatório final, de 2015 (ONU, ODM 7; ONU, PDF.pdf)):
	Meta	O que pedia	O que aconteceu	Situação em 2015
	7.A	pôr o desenvolvimento sustentável nas políticas dos países e reverter a perda de recursos ambientais	a perda líquida de florestas caiu de 8,3 milhões de hectares por ano (anos 1990) para 5,2 milhões (2000-2010); as emissões de gás carbônico subiram mais de 50% desde 1990	sem meta numérica; no clima, piorou
	7.B	reduzir de forma significativa, até 2010, o ritmo da perda de biodiversidade	áreas protegidas chegaram a 15,2% da terra e 8,4% das águas costeiras (2014)	não cumprida (ver abaixo)
	7.C	reduzir à metade, até 2015, a parcela da população sem acesso a água potável e saneamento básico	uso de fonte melhorada de água subiu de 76% (1990) para 91% (2015); 2,4 bilhões ainda sem saneamento melhorado	água cumprida; saneamento não
	7.D	melhorar, até 2020, a vida de pelo menos 100 milhões de moradores de favelas	mais de 320 milhões tiveram melhora entre 2000 e 2014	cumprida antes do prazo

Em 10/5/2010, a Convenção sobre Diversidade Biológica concluiu que a meta de 2010 para a biodiversidade “não foi cumprida” (tradução do inglês) (CDB, 10/5/2010, PDF).
Os resultados pelo mundo

	África: pela OMS e o UNICEF, a África Subsaariana não cumpriu a meta da água, mas ganhou 20 pontos percentuais no uso de fontes melhoradas, e 427 milhões de pessoas passaram a ter acesso. No saneamento, tinha 24% de cobertura em 1990 e deu acesso a menos de 20% da população atual (tradução do inglês) (JMP, 2015; OMS, 30/6/2015).



	Ásia: o Sul da Ásia tinha 22% de cobertura de saneamento em 1990, nível parecido com o da África Subsaariana (JMP, 2015). Em 2015, 946 milhões de pessoas no mundo ainda faziam as necessidades a céu aberto (ONU, PDF.pdf)).



	América Latina e Caribe: as áreas protegidas em terra passaram de 8,8% (1990) para 23,4% (2014) (ONU, PDF.pdf)).



	Favelas: mesmo com a meta cumprida, a página da ONU sobre o ODM 7 registra que o número de moradores de favelas nas cidades do mundo em desenvolvimento passou de 689 milhões em 1990 para mais de 880 milhões no balanço de 2015 (ONU, ODM 7).



Objetivo de verdade ou só símbolo? O debate
Objetivo de verdade. No prefácio do relatório final, lançado em 6/7/2015, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chamou os ODM de “o movimento contra a pobreza mais bem-sucedido da história” e pediu para “fazer mais para integrar as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável” (tradução do inglês) (ONU, Relatório dos ODM 2015, PDF.pdf)). A página da ONU sobre o ODM 7 registra que o mundo “cumpriu a meta de reduzir à metade a parcela de pessoas sem acesso a fontes melhoradas de água, cinco anos antes do prazo” (tradução do inglês) (ONU, ODM 7), e o relatório final conta que 98% das substâncias que destroem a camada de ozônio foram eliminadas desde 1990 (ONU, PDF.pdf)).
Só símbolo. Em maio de 2015, László Pintér e outros autores do Instituto Internacional para o desenvolvimento sustentável escreveram que o meio ambiente nos ODM “foi pouco mais que simbólico” e que as metas do ODM 7 são “fragmentadas” (tradução do inglês) (IISD, maio de 2015, PDF). Em 10/5/2010, o secretário-executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica, Ahmed Djoghlaf, disse: “A notícia não é boa. Continuamos a perder biodiversidade num ritmo nunca visto na história” (tradução do inglês) (CDB, 10/5/2010, PDF).
O que os números não mostram

	“Fonte melhorada” não quer dizer água segura. Pela OMS e o UNICEF, o indicador dos ODM era usado como substituto de “água potável segura”, e o indicador que veio depois passou a exigir água no local, disponível e “livre de contaminação” (tradução do inglês) (JMP, 2017; JMP, 2017, destaques).



	A meta 7.A não tinha número para as emissões; a fonte não informa quanto elas deveriam ter caído.



	A meta das favelas mede quantas pessoas tiveram melhora, não quantas saíram da favela; a fonte não informa esse número.



Linha do tempo
	Data	Fato	Fonte
	1990	Ano-base: 76% do mundo com fonte melhorada de água	ONU, PDF.pdf)
	10/5/2010	A meta de biodiversidade de 2010 é dada como não cumprida	CDB, PDF
	6/7/2015	Relatório final: água cumprida, saneamento não	ONU, PDF.pdf)
	2017	Novo indicador de água “gerida de forma segura”	JMP, 2017

Você sabia?
Na África Subsaariana, 427 milhões de pessoas passaram a ter acesso a uma fonte melhorada de água entre 1990 e 2015, uma média de 47 mil por dia durante 25 anos (OMS, 30/6/2015).
Resumo: principais perguntas e respostas
O que foi o ODM 7? O sétimo dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU: garantir a sustentabilidade ambiental entre 1990 e 2015.
 
 O ODM 7 foi cumprido? Em parte. A meta da água e a das favelas foram cumpridas; a do saneamento e a da biodiversidade, não.
 
 Por que as emissões subiram se havia um objetivo ambiental? A meta 7.A não fixava número para as emissões, que subiram mais de 50% desde 1990.
 
 Água de “fonte melhorada” é água segura? Não necessariamente. Por isso, o indicador que substituiu o dos ODM exige água livre de contaminação.
 
 Quais objetivos substituíram o ODM 7? Na Agenda 2030, o tema foi dividido em objetivos próprios, como o ODS 6 (água), o ODS 13 (clima) e o ODS 15 (vida terrestre).
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